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Praca którą tu podaję. z celu swojego należy do 
zakresu tych, które przez poszukiwania prowadzone 
drogą doświadczeń fizyjologicznych , zmierzają wprost 
do możebnego zastosowania w praktyce lekarskiej. 

W szczególności zamiarem moim było tu przeko- 
nać się, czyli przez wprowadzenie do żołądka wody 
zawierającćj rozmaite gazy, a następnie przez pomno- 
żenie się w skutek chłonienia ilości tych gazów we 
krwi żyły bramnéj, nie dałoby się wyjaśnić nieco do- 
kładnićj pytanie fizyjologiczne: która krew, a miano- 
wicie tętnicy wątrobowćj czy żyły bramnćj, dostarcza 
przeważnie materyjału do wyrabiania żółci? pytanie, 
które mimo różnych w tćj mierze poszukiwań, dotąd 
rozwiazaném nie zostało. Prócz tego zdawało mi się 
pod względem leczniczym ważnóm, przekonać się, czy 
nie udałoby się przez dodawanie takich wód zmienić 
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wydzielania żółci, tak co do jćj jakości jako i ilości, a 
wreszcie i co do parcia. pod jakiém się to wydziela- 
nie odbywa. 

Praca taka budziła we mnie tém wiecéj zajęcia, 
że podania różnych autorów, co do wpływu jaki przy- 
bytek wody w ciele wywiera na wydzielanie żółci, 
różnią się znacznie między sobą. 

Bipper i Senat") wykazali, że wątroba kotów 
i psów wydziela znacznie wiecéj żółci, jeźli do żołądka 
tych zwierząt wprowadzi się pewną ilość wody, i że 
żółć mimo jéj przybytku, nie staje się przez to wo- 
dnistszą, że zatém w miarę pomnażania się części płyn- 
nych, przybywa także i stałych. 

Wor" twierdzi przeciwnie, znalazł on bowiem, 
że ilość wody spotrzebowanćj przez zwiérze na dobę 
bardzo wielki wpływ wywiera na ilość żółci płynnćj. 
Jeden i ten sam pies przy zupełnie równym pokarmie 
a różnej ilości wody, wydzielił w ciągu trzech dni 
bardzo różną ilość żółci: mianowicie w piérwszym' 
dniu 80 grm., w drugim 101, w trzecim 72, gdy 
tymczasem ilość części stałych w każdym razie była 
prawie jednaka. Jakoż w 80 gramach żółci było części 
stałych 2:87 grm., w 101 żółci 2:9, a w 72 żółci 
3:16 grm. części stałych. 

Ronn *) powiada, że robiąc spostrzeżenia na 
psach i królikach kuraryzowanych całemi godzinami, 
widział zawsze powolny ubytek i zagęszczanie się 


1) Verdauungssifte und Stoffwechsel: Mittau und Leipzig 
1852 Ste 114. 

2) Gazeta lekarska. Tom V. Warszawa 1868 r. Str. 150. 

3) Medizinische Jahrbúcher. Heft 11. Wien 1873. Ste 240. 
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żółci, że zaś dodatek wody, czy to wprost przez żyłę 
do krwi, czy przez przewód pokarmowy, zawsze wy- 
woływał obfitsze wydzielanie téjze, któreto jednak 
przyśpieszenie czynności wątroby, zwykle trwało tylko 
krótko. Autor ten w uwagach swoich nad wydziela- 
niem żółci przy dodaniu wody organizmowi, podaje 
prócz tego: że żółć ciemna i gęsta staje się po wo- 
dzie jasną i wodnistą, a kolor jéj brunatny, u trawo- 
żernych zielonkowaty, ginie prawie zupełnie, tak że 
żółć staje się wodnistą i prawie bezbarwną. 

Gdy Rónric widział pomnażanie się żółci po 
wstrzyknięciu wody do krwi przez żyłę, to znowu 
KóRNER i STRUBE *) pracujący pod kierunkiem Her- 
DENHAINA, dostrzegali skutek wprost przeciwny, zawsze 
bowiem po dodanin wody do krwi widzieli znaczne 
umniejszenie ilości żółci odpływającćj z przetoki, 
w przeważnćj liczbie doświadczeń trwające kilka go- 
dzin, a tylko dwa razy na siedem przypadków, ilość 
żółci wydzielonéj po dodaniu wody wzniosła się w prze- 
ciągu półtorej godziny nieco wyżćj niż przed wodą. 

Z przytoczonych badań wypada, że podania Brb- 
DERA i ScHmibra są w sprzeczności z twierdzeniem 
Worra, badania zaś Róumrica nie zgadzają się zupeł- 
nie ze spostrzeżeniami BIDDERA i SCHMIDTA, KÓRNERA 
i STRuBEGo. Praca więc którą przedsiębiorę zdaje się 
być dostatecznie usprawiedh wioną. 

Badanie, o ile woda wprost do krwi wprowa- 
dzona podnieca czynność wątroby, uważałem za rzecz 
mniejszéj wagi, głównie z tego powodu, że miałem na 


1) Studien des physiologischen Instituts zu Breslau. Heft II. 
Leipzig 1863. Str. 94, 
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myśli kierunek praktyczny; wątpię zaś żeby się rychło 
okazała potrzeba, stosowania tego sposobu w celach 
lekarskich. Przeciwnie zdaje mi się w tym celu rzeczą 
bardzo ważną, żeby poznać i ocenić, czyli i jaki wpływ 
mieć może na wydzielanie żółci, woda pochłonięta 
z przewodu pokarmowego. W tym kierunku przed- 
siebiorac doświadczenia, nie ograniczałem się do doda- 
wania wody czystćj studziennéj, lecz urozmaicałem 
badanie użyciem wód gazowych. 

Pićrwotnie zamierzałem wykonać wszystkie do- 
świadczenia na psach, mianowicie zaś robić im prze- 
toki stałe przewodu żółciowego, spólnego i karmiąc je 
jednostajnie, zbićrać żółć za każdym razem przez dwa- 
dzieścia cztéry godzin, zmieniając w ciągu tego jéj 
zbiorniki kilka razy w równych ustępach czasu. Po- 
stępując w ten sposób mógłbym był łatwo otrzymać 
dokładną wiadomość o jakości i ilości żółci wydzielo- 
néj w ciągu jednój doby, a nadto poznać i te cechy, 
któremi żółć prawidłowa różniłaby się od wydzielonćj 
pod wpływem majacéj się dodawać wody. 

Wszakże, mimo że u kilku psów operacyje i go- 
jenie powiodły się bardzo dobrze, ta droga doświad- 
czeń stała mi się niepodobną, a to równie dla braku 
potrzebnych urządzeń w pracowni, jak i funduszów 
na chów zwićrząt do doświadczeń użytych, a wreszcie 
i stosownego miejsca do ich przechowania po operacyi. 
Jakoż podczas upałów letnich zdarzało mi się często, 
że zwierzęta z powodu umieszczenia na strychu gi- 
nęły jedno po drugićm, inne wyprowadzone z niebez- 
pieczeństwa po operacyi nie będąc w zamknięciu, ucie- 
kały; co wszystko skłoniło mię do zarzucenia myśli 
piérwotnéj, a chwycenia się sposobu innego, wprawdzie 
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mnićj odpowiedniego, jednak, jak to późnićj zobaczymy, 
dającego wypadki dla nauki korzystne. 

Zarzuciwszy myśl doświadczania na psach, po- 
zostawały mi do wyboru koty i króliki; o piérwsze u 
nas bardzo trudno, wybrałem zatóm ostatnie. 

Z uwagi że sposób karmienia zwiérzgt wywićra 
bardzo znaczny wpływ na jakość i ilość żółci, stara- 
łem się o to. żeby wszystkie zwićrzęta do doświad- 
czeń przeznaczone, zostawały w tćj mierze ile możno- 
ści w jednakich warunkach. 

Zadosyć temu uczynić u królików jest rzeczą 
dość trudną, nie można bowiem być pewnym co do 
ilości spożytego przez nie pożywienia, ile że zwierzęta 
te, gdy im zabraknie dostatecznéj strawy, zjadają pod- 
ściółkę, patyki lub co bądź, co im się zgryzć daje. 

Zwyczajnie karmiłem je strawą dobrą, koniczem 
i owsem, i w takićj ilosci, żeby nigdy braku nie do- 
znały. Zwiérze przeznaczone do doświadczenia odo- 
sabniałem na cztórnaście do piętnastu godzin przed 
operacyją, zamykając je bez dodawania karmy do 
skrzynki o zupełnie gładkich ścianach, żeby ich na- 
gryzać nie mogło. Tym sposobem miałem zawsze do 
czynienia z żółcią po piętnastu godzinnćm głodzeniu, 
poprzedzonćm bardzo obfitém karmieniem. 


Cześć I. 
W téj części pracy starałem się zbadać ilość i 


jakość żółci wydzielonéj bez dodatku wody, i za doda- 
niem wód powyżćj wymienionych. Doświadczenia wy- 
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konywałem w sposób zwykły, robiąc cięcie w linii 
białej. 

Po nacięciu przewodu wprowadzałem do niego 
rurkę szklaną, 10 do 12 mm. długą. o dzióbku nieco 
grubszym od szyjki, trochę skośnie ściętym i oszlifo- 
wanym, a mając juź dziób téj rurki w przewodzie, po- 
mocnik zaciągał dokładnie przygotowany węzełek i na- 
wiązywał drugi. 

Po w wiązaniu rurki pozostaje tylko odciąć prze- 
wód od kiszki, zeszyć ranę brzuszną i odprowadzić 
rurkę kaucznkową umocowang do rurki szklannćj mię- 
dzy szparami rany na zewnątrz. Koniec zewnętrzny 
rurki kauczukowćj łączyłem znów z rurką szklaną 
pod prostym kątem zgiętą, i utrzymywałem za pomocą 
odpowiedniego imadła nad podstawionym zbiornikiem, 
do którego żółć skapywała. Przy tém zwracałem zaw- 
sze uwagę, żeby tak ułożyć rurę żółć odprowadzającą 
iżby parciu żółci nie stawiała żadnćj przeszkody. 

Tygiel do którego żółć skapywała bywał zawsze 
ważonym, czas opadnięcia piérwszéj kropli żółci no- 
towany, i przez pićrwsze dwie godziny doświadczenia 
naczyńka co pół godziny zmieniane. Przez drugie 
dwie godziny zbićrałem żółć zawsze do jednego tygla. 

Przez powtórne odważenie każdego tygla, bez 
względu na to ile się w nim żółci zebrało w ciągu 
pół godziny, oznaczałem jćj ilość wydzieloną w tym 
przeciągu czasu. Po tém oznaczeniu suszyłem ją w tych 
samych zbiornikach najpiérw w łaźni wodnéj, późnićj 
przy temperaturze mniéj wiecéj 11270. w łaźni po- 
wietrznej, nie zaniedbując niczego, czego tylko wy- 
maga ścisłe oznaczenie ciężaru ciał odwodnionych. 
Posłużyło to zawsze do oznaczenia ilości części sta- 
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łych zawartych w żółci, w ciągu każdćj półgodziny 
zebranćj. 

Następnie w celu oznaczenia części mineralnych 
i organicznych, umieszczałem tygiel z częściami po 
wysuszeniu żółci pozostałemi nad malutkim płomie- 
niem gazowym, ogrzewając go bardzo wolno az do 
zwęglenia. Późnićj zwiększałem ogień pod tyglem, 
żarząc aż do białości to co się w nim znajdowało. Po 
ostudzeniu i uchronieniu tćj pozostałości od naciągnię- 
cia wody, znowu tygiel ważyłem, a różnica ciężaru 
wskazywała utratę części organicznych. tómsamóm 
przeto ilość składników mineralnych. 

Wiadomo mi wprawdzie, że dokładniejszym jest 
sposób podany przez Hertza, t. j częściowe zwęgla- 
nie i wytrawianie wodą części mineralnych; nie uży- 
wałem jednak tego zbyt mozolnego sposobu, w prze- 
konaniu, Ze liczby otrzymane sposcbem używanym 
przezemnie, wystarczają do dania ogólnego poglądu 
na przybytek lub ubytek składników mineralnych. na 
czóm mi głównie w téj pracy zależało. 

Tą drogą postępując, doszedłem do wypadków 
które ponizéj podaję; jeżeli zaś kiedykolwiek byłem 
zmuszony odstąpić od opisanego sposobu, i w miarę 
potrzeby wprowadzić inny tok badania, nie omieszkam 
o tém wspomnieć we właściwóm miejscu. 


Szereg I. 
Doświadczenie A. 
Królik waży 1170 grm. — Operacyję rozpoczęto 
o godzinie 10. W trzy minuty włożono rurkę do prze- 
wodu żółciowego spólnego, w 10 minut późnićj padła 
pićrwsza kropla żółci do tygla Ciężar wątroby 50 grm. 
Stosunek jćj ciężaru do ciała 1 : 234. 
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| Czas? [Ilość żółcij_ W téj ilości żółci ___W_ 100 żółci było 
| od 1 do | w grm. | cz. stał. | wody | cz. org. lez. nieorg. cz. stał. | wody | cz. org. (ez. nieorg. 
| U | l 
10:13 | 10:43 | 2:8895 | 0/0495 | 2:84 0:029 0:0205 | 1:713 |98:287| 1:003 | 0:71 
| 10:43 | 11:13 | 25145 | 0:0435 |2471 | 0/0255 | 0:018 | 1:73 [98:27 | 1:0141 07159 
14:13 | 11:43 [| 2.145 | 0:037 |2:108 | 0:02 | 0017 | 1:724 ((98:276| 0:932 | 0792 | 
| 11:43 | 12:13 || 1:946 | 0:031 |1:915 | 0014 0:017 1:593 | 98:907) 0:72 0:873 | 
11213] 213| 5591 | 0:0945 |5:4965| 0:05 0:0445 | 1:6: 19831 | 0894 | 0796 


Doświadczenie B. 


Królik waży 1650 grm. Operacyję rozpoczęto o 9tćj godz. 35 
przewodu o godz. 9tćj minut 40. — Pićrwsza kropla żółci padła o 
Zar wątroby 55 grm. Stósunek jéj ciężaru do ciała 1 : 30. 


minut. Rurkę włożono do 
godz. 9tćj minut 54. Cię- 
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Ozas ` |qlość żółi| W téj ilości żółci | W 100 żółci było "i 
od | do | w grm, |cz. stall wody | cz. org. lez. nieorg. cz. stał. | wody | cz. org. lez nieorg. 
| | JI | 
9-54 | 1024 4012 0102 bes | 007 0:032 | 25424 | 97:4576 aa 0:7976 
10:24 | 10:54 | 3672 (0:072 136 | 00415 | 0:0305 | 1:9607 | 98:0392|1:1301 | 08306 
1054 | 11:24 23105 000385 2272 | 0'023 | 0'0155 | 1:6663 | 983337 0:99545| 0:67085 
11:24 | 11:54 2388 |0034 |2:304 | 0:02 0014 | 1:4543 | 98:5457 08554 | 0599 | 
| 11-54| 1:54 | 7962 [01245 |7:8375| 00525 | 0072 | 15637 98:4363 |0:6594 | 0:9043 | 


1) Liczby przed kropką oznaczają godziny, po kropce minuty. 
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Zdawaćby się mogło że w dalszych dwu godzi- 
nach doświadczenia, części organicznych przybyło 
w porównaniu z nieorganicznemi, tamte bowiem wy- 
noszą 0'894, te 07796 grm. Porównywając jednak żółć 
z drugich dwu godzin, w ciągu których nie zmienia- 
łem zbiornika, z cyframi zebranemi razem z pićrwszych 
cztćrech półgodzin, pokaże się, że rzecz ma się inaczćj. 
Jakoż w żółci zebranćj w pierwszych dwu godzinach 
było 0932'/, części organicznych, a 0 763, części nie- 
organicznych, w dalszych dwu godzinach tamtych 
0:894'/,, tych 0:793%,, zkąd widać, że i w drugićj części 
doświadczenia, podobnie jak w piérwszéj, nastąpił od- 
setkowy ubytek części organicznych, a przybytek czę- 
ści nieorganicznych. 

Doświadczenie B nie różni się w niczém co do 
sposobu wykonania, a nie wiele co do wypadku. I tu 
w dwu pićrwszych godzinach odpłynęło nierównie wię- 
cćj żółci niź w następnych, obok ciągłego równo z nią 
ubywania części organicznych. Różnicę ` znajdziemy 
tylko w tem, że w dośw. A przybytek składników 
nieorganicznych był ciągły, tu zaś w piérwszych dwu 
godzinach widocznie ich ubywało, a dopiéro w następ- 
nych znacznie ich przybyło. Jakoż w pićrwszych dwu 
godzinach znalazło się w żółci 12539, części orga- 
nicznych, a 0746, nieorganicznych; gdy tymczasem 
w drugich, tamtych było 0*659%,, tych 0904Y,. W obu 
zatém doświadczeniach wypadek był podobny, tylko 
w drugićm cokolwiek późniejszy. 

Doświadczenie C zatrzymuje zupełnie ten sam 
charakter co do żółci płynnćj, sachej, części organicz- 
nych jak i dwa poprzednie, o czém z liczb następują- 
cych przekonać się można. W piérwszéj połowie do- 
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świadczenia znajdujemy w żółci 0:82, ciał organicz- 
nych. a 0:5343%, ezęści nieorganicznych: zatém stó- 
sunek jak 100:65; w drugićj zaś połowie tamtych 
jest 0:367'/,, tych 0:4497,, zatém stósunek jak 100 : 123. 

Wszystkie te doświadczenia, uwzględniając in- 
dywidnalność zwierzęcia, dały bardzo zgodne wypadki, 
w szczególności zaś wykazały, że żółci z czasem uby- 
wa. Widać tu oprócz tego, że żółć w miarę dłuższego 
wydzielania się z przetoki wcale nie gęstnieje, lecz 
owszem, jak wszystkie trzy doświadczenia zgodnie 
tego dowodzą, ciągle rzednieje: widać bowiem ciągły 
ubytek procentowy części stałych, a przybytek wody. 
Skutek ten uwydatnia się szczególnićj na liczbach 
obrachowanych z piérwszych cztérech półgodzin każ- 
dego pojedynczego doświadczenia. 

Przeciwko twierdzeniu, że żółć w miarę trwania 
wydzielania z przetoki gęstnieje, przemawia również 
porównanie odsetków części stałych żółci zebranćj 
z obu połów każdego z osobna doświadczenia: 


| 


| Części stałych było w | 


| 

R |pićrwsz. dwu god. d rugich d wu god. | 
| A 1:695, 1:69"), 

| B 2:8091, 1-5637'/, 

| C 1:3549, 0:8667, 


Tak więc z porównania ilości ezęści stałych żółci 
zebranćj równie w pojedynczych półgodzinach. jak i 
z całkowitych pićrwszych i drugich dwu godzin każ- 
dego z osobna doświadczenia wypada, że u królików 
żółć w miarę trwania wydzielania coraz bardzićj rze- 
dnieje. 
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W prawdzie z porównania odsetków części stałych 
z czwartćj półgodziny z takiemiż odsetkami z nastę- 
pujących dwu godzin, widzimy w dośw. Ai B, że 
ilość tychże w drugich dwu godzinach jest nieco znacz- 
niejsza, ta jednak bardzo mała różnica i wobec wy- 
padku powyższych zestawień nie może mieć żadnego 
znaczenia; gdy zwłaszcza uwzględni się ta okoliczność, 
że żółć padając przez dwie godziny bez przerwy do 
jednego tygla; przez parowanie traci wiecéj wody niź 
ta, która tylko przez pół godziny zbićrana waży się 
natychmiast. 

Nabrawszy z powyższych doświadczeń dokładne- 
go wyobrażenia o ilości i jakości żółci odpływającćj 
z przetoki jėj przewodu spólnego, bez spółdziałania 
jakichkolwiek czynników mogących wpływać na zmia- 
nę tćj wydzieliny, przystąpiłem do zbadania w tym 
względzie wpływu wody tak zwykłej studziennćj, jak 
wody sodowej, tlenowéj i ozonowéj. 

Ponieważ kaganiec służący do ustalenia zwierzęcia, 
nie dozwalał przystępu do jamy ustowéj a więc i wprowa- 
dzania tą drogą wody do żołądka nie dopuszczał, robiłem 
zatém cięcie podłużne w pośrodku szyi az do tchawi- 
cy, którą usunąwszy nieco na stronę prawą, a mając 
tym sposobem gardziel zupełnie odsłonięty, przez zro- 
bione w nim nacięcie wsuwałem cewnik do żołądka. 
Cewnik ten łączył rurkę kauczukową z miarówką 
(biuretą) o dokladnéj podzialce milimetrycznéj wypeł- 
nioną wodą studzienną ostałą, lub inną, u góry zatka- 
ną korkiem, żeby woda nie parowała lub gaz nie uła- 
tywał. Rurke kauczukową łączącą miarówkę z ce- 
wnikiem zaciskałem tak, że chcąc wpuścić wody do 
żołądka musiałem naczyńko odkorkować i ściskacz 
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zwolnić. Tym sposobem mogłem ilość wody według 
potrzeby regulować i zawsze na podziałce odczytać 
ile dodałem jćj do żołądka. 


Szereg II. 


Doświadczenia z wodą studzienną. 
A. 


Królik waży 1528 grm. Operacyję rozpoczęto o 
godz. 9téj minut 31. Rurkę wewiązano do przewodu 
o godz. 9téj minut 40. Piérwsza kropla żółci padła 
do tygla o godz. 9téj minut 51. W piérwszéj pólgo- 
dzinie wprowadzono cewnik do żołądka, a od początku 
drugiéj półgodziny dodawano wody często, nie wiecéj 
jednak na raz jak pół do jednego cm. Tak w tém, 
jak i we wszystkich innych doświadczeniach, w któ- 
rych nie ma zanotowanego wyjątku, dodawałem wody 
w sposób zawsze jednaki, poczynając od drugićj pół 
godziny, zawsze tylko przez półtorćj godziny. W ciągu 
tego doświadczenia spotrzebowałem 52 cm. sz. wody. 
Ciężar wątroby 48 grm. Stósunek ciężaru wątroby do 
ciała 1 : 377. 
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|| W tj ilości żółci było ` "W 100 żółci było 
ez. stał, wody | cz. org. (ez. nieorg.| ez. stał. | wody | ez. org. [ez. nieorg. 


| d 
| 
| 


Czas —lIlogė żółci 


zj 


ed | do | w grm. 


1:607 | 98'393 | 0:847 | 0:76 

0025 | 1:487 | 98513 | 0652 | 0835 
00265 | 1:5485 | 98:4515 | 0:7278| 0:8207 
0:0665 | 1:5608 | 984392 | 0:8221| 07387 


1021 | 10:51) 2-3085 0037 22655 0-0195 
1051 | 11:21 2-998 |0:0445 9:9485| 0:0195 
11-21 | 11:51 3-229 |005 |3179 | 00235 
1151 | 151| 9-002 |0:1405 8:8615| 0074 


B. 


Królik waży 2102 grm. Operacyję rozpoczęto o godz. 9tej minut 30. Rurkę wewiązano 
w przewód o godz. 9tćj minut 35. Piérwsza kropla żółci padła o godz. 9téj minut 42. W ciągu 
doświadczenia spotrzebowano wody 53 em. sz. Ciężar wątroby 63 grm. Stósunek ciężaru wą- 
troby do ciała 1 : 33. 


m 


| 951| 1021| 2-648 |0:0473 2-6007 Ges 0:0215 
| 


Czas _ |ność séid __ W tei ilości żółci było | W 100 żółci było 


od | do | w grm. |cz. stał. wody | ez. org. |cz nieorg.| cz. stał. | wody | ez. org. [ez. nieorg. 
T i = — 

10:12) 3-652 |0102 |355 | 00705 | 00315 

| 10:12 | 10:49 | 3:797 |0:0825| 3:7125| 00485 | 0034 

| 10:42 | 11:12 | 3:967 | 0:8 — — — 

| 11:12| 11:42 | 4:288 |0765 |4:2115/ 0:0415 | 0:035 


2'793 97:207 | 1:9305 | 0:8625 
2:174 97:826 | 1:278 0:896 


1:784 97:216 | 0:968 | 0:816 
1:8522 | 98'1478) 0:9582 | 0:894 


| 11:42| 1:42 | 13:2545 |0*2455| 13-009] 0'127 0:1185 


| 
| 
| 
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W szeregu doświadczeń wykonanych bez dodatku 
wody widzieliśmy regularny ubytek żółci, w każdćj 
bowiem dalszćj półgodzinie było jćj mnićj niź w po- 
przedzajacéj i to od początku az do końca każdego 
doświadczenia, o ezém z liczb skrajnych zestawionych 
w następującym wykazie łatwo przekonać się można: 


| | Ilość żółci zebranćj w "doświadczeniach s 
l 


|Dośw. - —— 
| w piérwszéj półgodzinie w czwartćj _ półgodzinie 


| 

1 A 2:8895 grm. | 1:946 grm. 

| B 4:012 grm. 2:338 grm. 
C 3:12 grm. | 2:11 grm, 


| 


Gdy tedy liczby oznaczające ilości żółci w dru- 
gich dwu godzinach każdego doświadczenia okazują 
względnie do dwu pićrwszych znaczny ubytek żółci 
płynnćj; to całkiem przeciwnie przedstawiają się te 
same wartości powzięte z doświadczeń szeregu IIgo; 
mianowicie: 


| |. Ilość żółci zebranćj w e doświadczeniach h | 
RAN E 


Ka w piérwszéj półgodziniej w _ czwartćj półgodzinie 
A | 2648 grm. | 3:229 grm. 
| B 3652 grm. 4:288 grm. | 
| | 
Widzimy zatém, że w drugim szeregu (z wodą 
studzienną) w porównaniu z piérwszym zachodzi wprost 
odwrotny stósunek; t. j. najmniéj żółci odpowiada 
pierwszćj pół godzinie, najwięcćj czwartćj. Jeszcze 
dokładnićj uwydatnia się ten wpływ wody na wydzie- 
lanie żółci, przez porównanie całkowitćj ilości żółci 
zebranćj w ciągu każdego doświadczenia szeregu piérw- 
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szego i drugiego, jakto przedstawia następujące ze- 
stawienie: 


Szereg I. 


“Tilost ć żółci płynnćj ze ze- | Średnia Żółci Seen 
W. prana w eztérech godz.| w grm. średnia wgr. 
A 
B 
C 


| 


15 086 grm. | 
20:2945 grm. 173511 0:2745 
16:673 grm. | 


Szereg II. 


| Ilość żółci płynnćj ze- 


- Średnia  |Żółci suchéj| 
Dos ‘brana w eztérech e w grm. średnia wgr. 
m" 
y : | 
20:1745 grm. | | 0-453 


28-9585 grm. | 24:5665 


Z zestawień tych łatwo przekonać się można o 
znakomitym wpływie wody studziennćj na wydzielanie 
żółci, łatwićj przynajmnićj niż z badań i liczb Rón- 
RIGA '), które są i nieliczne, a oprócz tego jeszcze prze- 
gląd bardzo utrudniają: nie oznaczał on bowiem ilości 
wypływającćj żółci, lecz tylko szybkość spadania po- 
jedynczych kropel mierzoną za pomocą metronomu. 
Każde doświadczenie trwało bardzo krótko, a skutek 
wody był zawsze tak przemijający, że z tego wszyst- 


1) Wspominam tu dlatego o Bonner, że praca jego bardzo 
wielostronna dotyka w pewnéj części i tego przedmiotu, 
który ja również badać zamierzałem, a w którym wła- 
śnie bardzo się różnimy. 
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kiego właściwie wypadałby wniosek, iż woda tylko 
chwilowo podnieca wydzielanie żółci. Tak np. czyta- 
my w powolaném pismie ') w protokóle 5tym:; na 105 
uderzeń metronomu spadła kropla żółci; dodano wody 
(ile?) do żyły kiszkowćj, poczém krople spadały co 
4, 6. 9, 6, 49, 35, 102 uderzeń. Jeżeli te uderzenia 
metronomu obliczymy na czas, pokaże się, że całe 
przyspieszone wydzielanie trwało tylko 3 minuty i 30 
sekund. W innym razie (prot. VI) spadały krople co 
105 uderzeń; wprowadzono 540 cm. sz. wody letnićj 
do przewodu pokarmowego, a w trzy minuty potém 
krople spadały co 29, 30, 29 i t. d. aż znów przypa- 
dła jedna kropla na 105 uderzeń. W tym przypadku 
trwało całe przyśpieszenie 25 minut. 

Moje doświadczenia trwały godzinami, a skutki 
wody uwydatniały się zawsze przez cały przeciąg 
doświadczenia. Prócz tego używał RónRiG częstokroć 
zwićrząt, u których wydzielanie żółci już do najmniej- 
szych rozmiarów zostało doprowadzone, lub znowu, 
jak się sam wyraża, bardzo zmaltretowanych. Że wy- 
padki otrzymane wśród takich warunków, nie mogą 
dać właściwego i dokładnego wyobrażenia o wpływie 
wody na wydzielanie żółci, każdy łatwo sam osądzi. 

Jak w ogólności w tego rodzaju badaniach, tak 
i tu potrzeba pewnćj wprawy i uwzględnienia różnych 
okoliczności, o których poucza sam tok doświadczenia. 
W początku moich badań, kiedy jeszcze mało na to 
zwracałem uwagi ile dodaję wody, i zwykle w pe- 
wnych ustępach czasu, 5 do 10 minut, dodawałem jćj 
dość wiele, często się zdarzało, że ledwie wtenczas 


1) Zob. wyżćj str. 105. 
Wydz. matem.-przyr. Tom IV, 12 
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dostrzegałem chwilowe szybko bardzo przemijające 
pomnożenie żółci, a czasem nawet żadnego. Takichto 
doświadczeń nie wciągnąłem do niniejszćj pracy: po- 
kazało się bowiem z dalszych poszukiwań, ze właśnie 
wprowadzenie do żolądka naraz wielkićj ilości wody, 
rozdyma go, względem zaś wydzielania żółci okazuje 
się obojetném. Ażeby więc uniknąć przepełnienia Zo- 
łądka postanowiłem nadal dodawać wody naraz jak 
najmnićj, ale natomiast jak najezesciéj. Wpływ na 
wydzielanie Zólci był jawny -i stateczny, gdy co mi- 
nuta lub co dwie minuty dodawalem pół do jednego 
centymetra wody. Ztąd wynika, że piciem wody na- 
wet zwykłćj, w maléj na raz ilości, można znacznie 
podnieść czynność wątroby; Ze to podniecenie wcale 
nie jest chwilowém, ale trwa długo, a przynajmnićj 
przez cały czas popijania wody w nadmieniony sposób. 
Z ustaniem przybytku wody do żołądka, ilość żółci 
zmniejsza się wprawdzie stale, wszakże i ten ubytek 
nie jest jeszcze tak znaczny, jak w równych okolicz- 
nościach bez poprzedniego wprowadzenia wody. Wi- 
dać to z następującego porównania: 


| Ilość żółci zebrana | Most żółci zebrana | 
lo „|w drugich dwu godzi- | w drugich dwu godzi- | 
| OSW: nach w szeregu do- nach w szeregu do- | 
| | świadczeń I, świadczeń IL. 
Em 1 RIERA 
|=4 5:591 grm. — 

B 1962 „ — 

C 6:005 , — 

A — 9:002 grm. 

B — 13:2545 grm. 
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Z tego widzimy że najlepiéj jest podawać do pi- 
cia często, ale małą ilość wody, jeżeli przez to zamie- 
rzamy podniecić czynność wątroby. Pijąc naraz dużo, 
skutek może być bardzo wątpliwym. 

HEIDENHAIN zdając sprawę z pracy STRUBEGO i 
KÓRNERA powiada, że powodem znacznego umniejsze- 
nia odpływu żółci po wstrzyknięciu wody do żyły jest 
to, iż skutkiem pomnożonej ilości płynu rozprężone 
naczynia krwionośne uciskają organa żółć wydziela- 
jące i utrudniają przez to tworzenie się téjze; skoro 
zaś naczynia pozbędą się tćj nadmiernćj ilości cieczy, 
ilość żółci wzmaga się zrazu zwolna i dochodzi do 
miary prawidłowćj. Liczby KÓRNERA i STRUBEGO zga- 
dzaja się zupełnie z tém twierdzeniem HEIDENHAINA. 

Mojóm zdaniem obojętną jest rzeczą jaką drogą 
pomnaża się ilość cieczy w naczyniach krwionośnych. 
czyto wprowadzając ją bezpośrednio do żyły, czy za po- 
średnictwem przewodu pokarmowego: jeśli tylko ilość 
wprowadzonćj wody będzie za wielka, skutek zawsze 
będzie jednaki. W moich doświadczeniach unikałem 
tego starannie, a dodając wodę zawsze tylko w maléj 
ilości, widziałem jak po każdym takim dodatku krople 
żółci razmiéj padały do tygla. 

Z liczb oznaczających ilość części stałych w ogól- 
ności wypada, że mimo tak znacznego przybytku żółci 
plvnnéj, nie jest ona wcale wodnistszą. owszem nieco 
nawet gęstszą. Jak bowiem widać z poprzedniego 
wykazu, średnićj ilości żółci 17:3511 grm. otrzymanćj 
ze wszystkich doświadczeń szeregu pićrwszego, odpo- 
wiada żółci suchćj 0-274 grm. czyli 1:582/,; w dru- 
gim zaś szeregu średnićj ilości 245665 żółci płynnćj, 
odpowiada suchćj 0:453 grm. czyli 1:843Y,. 
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Porównanie części organicznych z nieorganicz- 
nemi daje następujące wypadki: W szer. Iszym śre- 
dnia ilość żółci płynnćj była 17:3511 grm., w niej 
0:151 grm. czyli 0'871'/, części organicznych, 0:122 grm. 
czyli 0:702%, części nieorganicznych. W szeregu dru- 
gim wypada na tę średnią ilość 245665 grm. żółci 
plymnéj, z 0:224 grm. czyli 0:923%, części organicz- 
nych, a 0'188 grm. czyli 0'765'/, części nieorganicz- 
nych. Nadmieniony zatém przybytek żółci suchéj, po- 
lega przeważnie na znaczniejszéj ilości części orga- 
nicznych. Składników nieorganicznych znajduje sie 
prawie tyle ile ich było w doświadczeniach szeregu Igo. 
Ilości średnie oznaczone dla części organicznych i nie- 
organicznych nie mają wartości bezwzglednéj, suma 
bowiem jednych i drugich nie równa się ilości części 
stałych (0:453 grm.). Pochodzi to ztad, że w dośw. B 
szeregu Tigo z powodu rozpadnienia się tygla, nie mó- 
lem oznaczyć części organicznych i nieorganicznych. 
Cyfry więc owe mają tylko to znaczenie, że wykazują. 
których składników przybyło wiecéj a których mniéj. 


Szereg III. 


Doświadczenia z wodą sodową. 
A. 


Królik waży 991 grm. Operacyje rozpoczęto o 
godz. 10téj minut 40. Rurke wewiązano do przewodu 
o godz. 10tćj minut 46. O godz. 10tćj minut 53 pa- 
dia piérwsza kropla żółci do tygla. W ciągu doświad- 
czenia dopuściłem do żołądka 58 grm. wody. Ciężar 
wątroby 40 grm. Stósunek ciężaru wątroby do ciała 
1: 20:2. 
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C. 
Królik waży 1861 grm. Operacyję rozpoczęto o godzinie 9téj. Rurkę wewiązano do prze- 
wodu o godz. 9téj minut 2. Piérwsza kropla żółci padła o godz. 9tćj minut 16. W ciągu do- 


świadczenia dodano wody do żołądka 60 grm. Ciężar wątroby 48 grm. Stósunek wątroby 
do ciała 1 : 38:7. 


ji A a" — Se = 


> FA 3 SE ee 
Czas Ilość żółci W téj ilosci żółci było 
od | do w grm. |cz. stał. wody | ez. org. |ez. nieorg. 


= W100 żółei było 
cz stał. | wody | ez. org [ez. nieorg. 


| 9:16 | 9-46 || 3:0595 | 00905) 2:969 0:0595 | 0031 2:958 | 97:042 | 1:945 1:013 
9'46 | 10*16|| 24985 | 0:0595]| 2-439 0:036 0:0235 [| 2:3841 | 97 6186 | 1:4408| 0:9405 
10:16 | 10:46 | 3:0875 | 0-055 |3 0325, 00255 | 0:0292| 1:7813 | 98:2187 | 0:8259 | 0:9554 
10:46 | 11:16 || 3:0345 | 0:0615/2:973 | 0:025 0:0365 || 20266 | 97 9734 | 0:8238 | 1:2028 
11:16] 1:16 || 8:2655 |0*145 |8:1205| 0071 0:0735 [| 1-7542 | 98:2458 | 0:865 0:8892 


W tym szeregu doświadczeń oznaczałem ilość wody spotrzebowanćj nie na miarę lecz 
na wagę, tym bowiem jedynym sposobem mogłem uniknąć koniecznéj utraty kwasu węglowego 
w czasie przeléwania wody z syfonu do miarówki, a późnićj w skutek malejącego w nićj par- 
cia. Łącząc rurką kauczukową dziób syfonu z cewnikiem wprowadzonym do żołądka zapo- 
biegałem zupełnie mogącćj nastąpić utracie gazu. 
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Co się tyczy wpływu wody sodowćj na wydzie- 
lanie żółci; z porównania wypadku doświadczeń sze- 
regu Igo z Lem. przekonać sie można. że woda so- 
dowa czasem zupełnie nie wplywa na wydzielanie 
żółci, które odbywa się zupełnie tak samo jak bez do- 
datku wody: świadczą o tém doświadczenia A i B 
szer. Igo, w których zebrana ilość żółci płynnej i 
suchéj nie różni się zgoła od wydzielonćj przy do- 
świadczeniach szeregu Igo. Inaczéj ma się rzecz 
w dośw. pod C; otrzymane tu wypadki przypominają 
nam zmiany wydzielania widziane w szer. Ilgim. Ja- 
koż w pićrwszćj godzinie widać ubytek żółci płynnćj, 
a w nićj części stałych: zaraz w drugićj godzinie, a 
więc po dodaniu wody do żołądka. pokazuje się znaczny 
przybytek żółci, utrzymujący się stale aż do końca do- 
świadczenia. 

Że po wodzie sodowéj zazwyczaj nie widać ta- 
kiego samego skutku jak po wodzie studziennćj, przy- 
czyny tego wytłómaczyć sobie dostatecznie nie umiem. 
Możnaby się domyślać, że gaz kwas węglowy w cieple 
uwolniony, rozdyma znacznie żołądek i początek jelit, 
przezco utrudnia wchłanianie wody; wszakże, jak 
w wielu razach doświadczenie z wodami mineralnemi 
czego innego naucza, tak tóż znowu i w naszém do 
świadczeniu pod C, skutek wody sodowćj jawnie wy- 
stępuje. Ta różnica otrzymanych wypadków, już dla 
sprawdzenia samego faktu wymagałaby dalszych je- 
szcze w tym kierunku doświadczeń; tych jednak juź 
tym razem daléj prowadzić nie móglem. 
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Szereg IV. 
Doświadczenie z wodą tlenową. 
A. 

Królik waży 1552 grm. Operacyję rozpoczęto o godz. 9téj minut 30. Rurke wewiązano do 
przewodu o godz. 9téj minut 35. — Pićrwsza kropla żółci padła o godz. 9tćj minut 41. Spo- 
trzebowałem wody do doświadczenia 50 cm. sz. Ciężar wątroby 52 grm. Stósunek ciężaru 
wątroby do ciężaru ciała 1 : 298. 


| Czas [koé żółci) W tej ilości żółci było |--W 100 żółei było | 

| od do | w grm. lez. stal| wody | cz. org. lez. nieorg. cz. stał. wody | cz. org. ez. nieorg. | 
E e, K | SĘ KSW = E EEE ee | 
9:41 | 1011 44645 00755 4:389 00375 | 0:038 1:6 | 98:31 _|0:85 | 0:84 


11:11) 10:41 | 3:377 10:058 |3:319 | 0:034 0:024 1:7175 
10:41 | 11:11 | 28525 (0:0495 | 2803 0:0235 | 0026 1:7353 


98:2825 | 1:0068 | 0:7109 
98:2647 | 0:8238 | 09115 


| 
| 98:4997 0:5174 | 09829 | 


[NEXT] Tret 1:933 '0:029 |1:904 0:01 0:019 1:5003 
11:41 1:41 4:661 '0:086 |4575 0:049 0:037 18451 | 98:1549 0:0513 | 0:7938 
B. $ 


Królik waży 1231 grm. Operacyje rozpoczęto o godz. 10téj. Rurkę wewiązano do prze- 
wodu o godz. 10téj minut 12. Piérwsza kropla żółci padła o godz. 10téj minut 16. Spotrze- 
bowano wody do doświadczenia 50 cm. sz. Ciezar wątroby 45 grm. Stósunek ciężaru wą- 
troby do ciała 1: 27:3. 
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Wiedząc już z poprzedzających badań, że żółci 
zawsze przybywa jeżeli tylko woda dodana do żołądka 
zostanie pochłoniętą; w tym szeregu doświadczeń o tyle 
zmieniłem postępowanie, że najpiérw wprowadzałem 
cewnik do żołądka a potém dopićro zakładałem prze- 
tokę przewodu żółciowego spólnego. skoro zaś padła 
piérwsza kropla żółci, dodawałem wody często lecz po- 
trosze, jak w poprzednich doświadczeniach, przez trzy 
po sobie następujące półgodziny. Tym sposobem zy- 
skałem możność porównania ilości żółci zebranej 
w piérwszéj półgodzinie każdego z doświadczeń tego 
szeregu, t. j. wydzielonćj pod wpływem wody tlenowćj 
zilością téjze, jaka odchodziła w piérwsze pół godziny 
we wszystkich innych doświadczeniach, w których 
zbićrałem żółć bez poprzedniego dodawania wody. 


Ilość żółci zebra | 
néj w piérwszéj | 
pólgodzinie w do- | 
świadczeniu | 
à ! | 
A /2:889grm. 2:6 18grm. 4:64  gr.4'4645 gr. 
B 4012 „ |3:652 , |3*1035 „|5:7232 , 
O GE y -- 3:0595 „|5:55  » 
| 


| 
Szereg I. Szereg II. Szereg II. 


Szereg IV. 


O ile woda tlenowa może przysporzyć żółci płyn- 
nćj widzimy z poprzedzającćj tabliczki. Na ośm liczb 
z trzech piérwszych szeregów, tylko jedna jest taka, 
która najmnićjszą cyfrę z szeregu IVgo (A III). co- 
kolwiek przewyższa, i to tak mało, że różnica wi- 
dzićć się daje dopićro w piérwszéj dziesietnéj i wy- 
nosi tylko 0:1755 grm. 
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Z liczb zapisanych z ciągu całego doświadczenia 
szeregu IVtego, okazuje się także ciągły ubytek żółci; 
mimo to jednak, jeżeli całkowita ilość żółci zebrana 
pod wpływem téj wody, porówna się z ilością téjze 
z szeregu Igo, przekonać się można, że bywa ona 
czasem aż w dwójnasób większą w pićrwszym niż 
w ostatnim razie. 


| Całkowita ilość żółci zebrana w równym | 
czasie w 


| doświadczeniach | szeregu I. RAE: W. | 


| 


A 115-086 grm. 17-288 zał 
B 20:2945 , (266912 „| 


© 16-673 „ |32:0575 » | 
| 


Zastanawiając się nad doświadczeniami szeregu 
ligo, zwracałem uwagę na znaczne powiększanie się 
ilości żółci przy dodaniu wody studziennćj do żołądka. 
Toż samo dzieje się i po wodzie tlenowéj, wypada jéj 
bowiem średnią miarą na każde doświadczenie 25:345 
grm. Nasuwa się więc mimowolnie pytanie, czy przy- 
bytek ten pochodzi z dodatku wody czy z dodatku 
tlenu ? 

Porównywając ilość części stałych w tym szeregu 
z odpowiednią ilością szeregu Ilgo, widzimy, że na 
jedno doświadczenie wypada z szeregu IIgo 24:5665 
grm. żółci plynnéj, z 1:843Y, części stałych, w sze- 
regu IVtym 25'345 grm. żółci z 1:72, cz. stałych. 
Zdaje się zatém, że tlen nie przysparza w żółci części 
stałych więcćj niż woda studzienna, żółć bowiem wy- 
dzielona pod wpływem wody tlenowćj jest nieco rzadszą 
od wydzielonćj pod wpływem wody zwykłej (studzien- 


http://rcin.org.pl 


DR. JULIUSZ ZAWILSKI. 


100 


néj). Co się tyczy części organicznych i nieorganicznych, znajdujemy że na każde doświad- 
czenie wypada średnio 0225 grm. części organicznych czyli 0:887,, zaś części nieorganicz- 
nych 0:2195 grm. czyli 0:862'/,; zatćm cyfry bardzo zbliżone do tych, które widzieliśmy przy 
doświadczeniach szeregu IIgo. 


'Szereg V. 


Doświadczenia z wodą ozonową. 


A. 


Królik waży 2323 grm. Pićrwsza kropla żółci padła o godz. 10téj minut 50. Ilość spo- 
trzebowanćj wody 65 cm. sz. Ciężar wątroby 77 grm. Stósunek ciężaru wątroby do ciężaru 


ciała 1 : 30:2. 

| Czas [ność żółci 
| od do | w grm. 
| 

| 1050 | 11:20 | 1-347 

| 1120| 11:50 | 1:2085 
11:50 | 12:20 1:1705 
| 1220 12:50 | 1-09 

| 1250| 2:50| 4:4825 


| 


U 


1 


| W téj ilości żółci było 


W 100 żółci było | 
| ez. org. |ez. nieorg. 


lez. stall wody | cz. org. icz. nieorg. cz. stał. | wody 
1 || 

0025 | 1322 | 0015 | 001 1-856 | 98-144 

10-021 |1-1875) 0'0115 | 0:0095 | 1:738 | 98:262 

-0195 |1:151 | 00155 | 0:004 | 1666 | 98:334 

"0145 | 1:0755| 0:013 | 00015 | 1:33 98:67 

0:0655 |4:417 | 0'034 | 00315 | 1461 | 98-539 


| 
| 


1:1135 | 0742 | 
0:952 | 0786 | 
0324 | 0342 
0:19 | 014 


07585 | 0:7024 
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1i 


| Czas [nosé żółci W téj ilości żółci było | W_100 żółci było 
| od do | w grm. lez. stał.) wody lez. org.cz. nieorg.| cz. stał. | wody lcz. org. ez. nieorg. 


| | | 

10:55 | 11-25| 41685 |0-0755| 4:091 |00465| 0-031 

11-25 | 1155 | 5-1365 [0107 | 502950063 | 0044 
12-25) 4:08 |007 | 401 (0043 | 0-027 | 

|12:25| 1255| 3574 [005 | 3-524 |0-0365| go 

1255| 2:55 | 11-2775|0179 | 11-0985 (0'1005 | 0-0785 | 


| ogia 112 | 078 
3 | 97917 12265) 08565 
57 | 98-2843 | 1:0539 06618 
8 | 98602 |1:021 | 0:377 
7 | 98:413 | 0-891 0-696 


Z tego szeregu w doświadczeniach A i B nie było prawie żadnego skutku po wodzie 
ozonowćj; w obu razach żółci bardzo mało, i żadnego przybytku po dodaniu wody. 

Ilości odsetkowe części stałych nie różnią się niczém od odpowiednich w I szeregu 
doświadczeń, zkądby wynikało, iż woda wcale nie ulegała chłonieniu. 

Inaczćj się przedstawia doświadczenie C. Napotykamy tu stósunki, które zupełnie odpo- 
wiadają wydzielaniu żółci pod wpływem wody, bez względu na to czy studziennćj czy tlenowéj. 

Z wypadków powyższych doświadczeń możnaby wyprowadzić następujące wnioski: 


IŻ 


W piętnaście godzin, licząc od ostatnićj karmy ubywa żółci z przetoki znacznie, w ten 
sposób, że w kazdéj następującćj półgodzinie jest jéj mnićj niż w poprzedzającej. 
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H 
Ubytkowi żółci w nadmienionym czasie towa- 
rzyszy zwykle ubytek odsetkowy części stałych, tak, 
że żółć z późniejszego czasu, tém ubozsza jest w skła- 
dniki stałe, a bogatszą w wodę. 
TL 
Kazda woda jesli tylko zostanie pochlonieta przy- 
sparza znacznie wydzielanie żółci. 
IV. 
Znaczniejszćj ilości żółci po dodaniu wody odpo- 
wiada zwykle odsetkowy przybytek części stałych. 
V. 
Żółci wydziela się tém wiecéj, im dłużéj doda- 
jemy wody. . 
VI 
Chlonienie wody a następnie i czynność wątroby 
odbywa się tém Zywiéj, im częścićj a na raz mniéj 
wprowadza się wody do:żołądka. 
NEE 
Dodatek gazów do wody o ile nie wplywa na 
rozdecie żołądka jest obojętnym. 
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Cześć IL. 


W piérwszéj części pracy (éi starałem się wy- 
badać własności żółci, wydzielonćj wśród ile możnosci 
równych lub bardzo do siebie zbliżonych warunków, 
jak nie mnićj zmiany zachodzące w ilości i jakości 
żółci wydzielonćj pod wpływem tych wód, których do 
doświadczeń moich używałem. 

Okoliczność ta, że w ciągu tych EEN po 
dodaniu wody zawsze większa ilość żółci wypływała 
z przetoki niż bez tego dodatku, nasunęła mi nowe 
myśli i pobudziła do podjęcia nowego szeregu badań, 
których wypadki poniżćj skreślić zamierzam. 

FRrIEDLÁNDER i BAaRiscH' łącząc bądźto przewód 
żółciowy spólny, bądź też sam pęcherzyk żółciowy 
z rurą pionowo ustawioną, dostrzegali, że żółć wznosi 
się w nićj powoli do góry, a doszedłszy najwyżćj, po- 
zostawała już na tém stanowisku w zupełnym spokoju. 
Jeżeli nadmienieni badacze zwiększyli ciśnienie tego 
słupa żółciowego przez dolewanie potrosze wody do 
rury, natenczas, tak żółć, jak i dodana woda cofały się 
do wątroby i tam ulegały chlonienin. 

To zjawisko chłonienia żółci i wody w wątrobie, 
mógłbym stwierdzić własnemi doświadczeniami, które 
wykonałem w celu przekonania się o prawdziwości 
podanego faktu; doświadczeń tych jednakże tutaj nie 
przytaczam, ponieważ były one najzupełnićj zgodne 
z doświadczeniami FRIEDLANDERA i BARISCHA. 


y Zur Kenntniss der Gallenabsonderung (Archiv fiir Ana- 
tomie u. Physiologie. 1860 Ste 646). 
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Skoro zatém chłonienie w wątrobie, czyto żółci 
czy wody odbywa się z wielką łatwością, a nawet 
szybkością, to téz nic dziwnego. że juź mały opór 
w odpływie żółci, tem samém zebranie się jéj w wą- 
trobie może wywołać żółtaczkę. 

Poznawszy sposób przysparzania żółci, sądziłem, 
że mógłby on zarówno posłużyć do zwiększania parcia 
w przewodach żółciowych, a w pewnych razach do 
przezwyciężenia oporu o tyle znacznego. że naturał- 
nego odpływu żółci juzby nie dopuszczał. Domysł ten 
chociaż zdawał się być bardzo naturalnym, wymagał 
wszelako stwierdzenia przedsięwzięciem stósownych 
doświadczeń. Skutek tych doświadczeń okaże się z toku 
téj rozprawy. 

Warunki w jakich znajdowały się króliki przed 
doświadczeniami. tudzież sposób robienia przetoki i 
wprowadzania wody do żołądka, nie różniły się od 
wskazanych w Ićj części téj pracy. 

Zamiast zbiérac żółć odpływającą do tygla, łą- 
czyłem przetokę rurką kauczukową z rurą szklanną 
mającą w roztworze średnicę (3 mm.) zgiętą pod ką- 
tem prostym, o jedném ramieniu bardzo krótkićm, na 
które nasadzałem rurkę kauczukową dla połączenia 
go z cewką tkwiącą w przewodzie żółciowym, o dru- 
giém zaś długióm, na którém w odległosci 6ciu cm. od 
wiérzcholka kąta znajdowała się piérwsza kréska po- 
działki milimetrycznćj oznaczona (0) zerem. 

Odległość tego miejsca w przewodzie, w którym 
tkwiła cewka przetokowa od zagięcia rurki szklannćj 
równała się 10 cm. Ponieważ dłuższe ramie téj rurki 
za pomocą odpowiedniego imadła ustawione było pio- 
nowo, samo zaś zagięcie przypadało w jednym pozio- 


Wydz. matem.-przyr. Tom IV. 14 
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mie z przetoką: ciśnienie zatóm w rurce poczynało 
się dopiéro od tegoż zagięcia, gdy tymczasem odpływ 
żółci w ciągu przetoki i ramienia pionowego nie do- 
znawał żadnych przeszkód, prócz małoznacznego tar- 
cia w rurce 10 cm. długićj. 

Ponieważ 0 podziałki przypadało w odległości 
60 mm. od poziomu, należało więc do każdego wznie- 
sienia się żółci ponad O dodawać 60 mm. 

Stan jéj powyżćj 0 notowałem co 5 minut, nie- 
mnićj jak i zachowanie się zwierzęcia. Ile bowiem 
razy zwićrzę wykonywało w ciągu doświadczenia gwał- 
townięjsze ruchy, żółć w rurce nagle się wznosiła. 
Okoliczność ta mogłaby była robić niepewnym cały 
wypadek doświadczenia, gdyby nie to, że żółć zaraz 
po uspokojeniu się zwierzęcia, wracała do dawnego 
poziomu. W tym tylko razie, gdy niepokój jawił się 
tuż przz końcu 5ciominutowego okresu, a zatćm pra- 
wie w chwili mającego nastąpić zanotowania wyso- 
kości słupka żółci, mogła w tćj mierze zajść jakaś 
niepewność. Wszakże rzadko się to zdarzało, a zresztą 
wobec dość znacznćj ilości doświadczeń dających pra- 
wie jednakie wypadki, nie może mieć szczególniejszego 
znaczenia. 
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A. 


Królik waży 1680 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 9téj minut 40. Ciężar wątroby 54 grm. 


H | | | 
da oia y | 2.6 | | 
| 8E | Niepokój | 38 | Niepokó 
| 4E | kj Kë zas | zE | or J 
Z; | w minucie*/ (EB; |w mintcie 
|| RS BEAL 
| 
0 11:35 110 w. 3 
24 40 110 
49 45 109 enke 
82 3 50 109 
94 55 108 3 
117 3 12— 106 
111 5 107 
105 10 107 
105 15 107 |b. w. 1 
117 3 20 107 
112 25 108 
112 30 108 
112 35 — 
110 40 107 2 
110 | 45 107 
110 50 106 
110 w. 4 55 106 
110 1— 106 
110 5 105 
109 10 105 4 
110 w. 4 15 105 
110 20 105 
109 40 105 


*) W tych tablicach liczba oznacza minutę, w któréj się nie- 
pokój okazał, w. oznacza niepokój wielki, b. w. bardzo 
wielki, m. mały, c. ciągły. 
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Z powyższych liczb dostrzegamy, że popęd żółci 
do rurki pionowćj musi być dość znaczny, skoro wy- 
sokość jéj słupka doszła do 117 mm. nad 0, już w ciągu 
25 minut. Przez następujące pół godziny, t.j. od godz. 
10téj minut 5 do godz. 10 minut 35 widzimy ciągłe 
wahanie sie żółci, od téj zaś chwili az do ukończenia 
całego doświadczenia, zatém przez trzy godziny, cią- 
głe opadanie téjże. Całe doświadczenie możnaby zatém 
podzielić na trzy okresy: 

1) szybki wzrost słupka żółciowego w rurce; 

2) wahanie się przewagi między ciężarem żółci 
w ramieniu pionowém, a siłą która ją tamże wypiéra; 

3) stanowcza przewaga ciężaru słupka i cofanie 
się żółci powolne lecz stałe. 

js) 

Królik waży 1635 grm. Stan żółci na zero o 

godz. 9téj minut 44. Ciężar wątroby 53 grm. 


Susi] Sl 
SE | Nie j ZE Vi ój 
| Ś d i pokój SH SE RPA 
E y | W minucie Z; | w minucie | 
E Cha | 
0 10:45 116 
34 50 116 
74 2 55 120 
120 1 11:— 120 | 
128 5 121 1 
124 10 120 
114 15 118 
114 20 118 
115 25 118 
143 30 118 
: 116 35 120 |:2 b..w. 5 || 
125 jb. w. 5 40 117 l 
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| 


Di E | 
© E | Niepokój © 5 | Niepokój | 
Czas | 38 E dll Gas SÉ WW | 
Zz |w mimeie | Z; |w minucie | 
| z | Coi | 
| jj || 
11:45 115 11250 | 114 
50 | 115 | 55 | 114 
55 | 115 = 00194 
12— | 116 4 5 | 115 5 
| 5) 115 10 | 114 
| 10 114 15 114 | 
15 | 114 |- 20 EFTS 
20 114 | 25 113 
25 | 114 30 | 113 
30 | 114 385 | 113 | 
| 35 114 40 | 113 | 
| 40 | 113 4 45 | 113 | 
| 45 | 114 | 


W doświadezeniu tém, wykonanćm podobnie jak 
poprzedzające, żółć w przeciągu 24 minut wzniosła się 
najwyżćj. Okres w którym ciężar jéj słupka i parcie 
które go podnosi przeważają się nawzajem, trwał od 
godz. 11téj minut 35, az do godz. 1 min. 5, a następnie 
już żółć stale opadała zwolna aż do ukończenia całego 
doświadczenia. 

Porównywając ze sobą powyższe dwa doświadcze- 
nia, widzimy, że w obu żółć bardzo szybko wzniosła się 
do najwyższości, bo w doświadczeniu A w ciągu 25, 
w doświadczeniu B w ciągu 24 minut; w równych tóż 
czasach opadała żółć, w doś. A o 12, w doświadczeniu 
B o 15 mm. Obydwa zatóm doświadczenia, dają prawie 
równe wypadki. Z tegoby wynikało, że siła popędza- 
jaca żółć z przewodu do rurki jest dość znaczną, że 
wprawdzie wyczerpuje się rychło, że jednak zawsze 
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jeszcze pozostaje jéj tyle, iż nie dopuszcza szybkiego 
opadania żółci. 


Wykazawszy powyższemi doświadczeniami spo- 
sób zachowania się żółci w rurce pionowćj w warun- 
kach zwyczajnych, doświadczałem następnie jaki w tej 
mierze miałoby wpływ dodawanie wody studziennćj. 


a 
Królik wazy 1571 grm. Zólé doszla do zera o 
godz. 10téj minut 35. Ilość wody dodanéj do żołądka 
w ciągu doświadczenia 72 ctr. sz. Ciężar wątroby 
36 gram. 


Niepokój Niepokój | 


Stan żółci 


w minucie 


dy cm. Sz. 


dy cm. sz. 
Dodano wo- 


i 
o 
S 
e 
Š 
= 

rg 
$ 

A 


Stan żółci 


| w minucie 


Czas 


ma 
to 
| 
— 
o 
o 


5 
A 
CORRO La 
NÓOWOWONOWO O 
— 
— 
o 


ha 
— 
e 
Dä 


h — 
oooO 
— — 
m _ 
ro ro 
DO GO BO BO KD BO KO BO DO KO KO GO Dë GW W GW GW 
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| 


zi 


` S JE d Niepokój l |S JE 3 Niepokój | 
CHE d w minucie Ę E D „| * minucie 
© ja 25 O ja A. | 
1:25 112| 2 1 |210|120| | 
30 114| 2 | | 15 |121) | 
35 115| 2 | 20 |120 | | 
40/116| 2 | 26 |121 | 
45j 115| 2 | 30 |123 
50| 119| 2 35 |124 
55 120| 2 40 |125 | 
2-—| 120| 2 45 |125 
5 120) 2 ra a 
| | 


Wypadek tego doswiadezenia jest calkiem rózny 
od obydwu piérwszych, ta jednak różnica wystąpiła 
dopiéro w tćj chwili, gdy woda do żołądka wprowa- 
. dzona poczęła ulegać chłonieniu. Jak w doś Ai B 
tak i w tóm widzimy, że żółć bardzo prędko (35 mi- 
nut) wzniosła się w rurce najwyżćj, potem opadła na- 
gle bo w piecia minutach o 12 mm. i odtąd zwolna. 
ale stale coraz się wiecéj zniżała. Opadanie to w obu 
doświadczeniach poprzednich trwało aż do ich ukoń- 
czenia; inaczéj zaś w ostatniem, tu bowiem żółć obni- 
Zywszy się o 29 mm. od rozpoczęcia chłonienia znów 
wznosiła się na nowo aż do ukończenia doświadczenia. 
tak, że od godziny 12téj minat 10 w którymto czasie 
stała ona najnizéj, do godziny 2gićj minut 45 podniósł 
się jej słupek o 25 mm. Stanowi to właśnie wielką 
ową różnicę, o któréj wspomniało się wyZéj. Że zaś nie 
zależało to od prostego przypadku, wyk ue następujące 
doświadczenia. 
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D. 


Królik waży 1430 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 10tćj minut 10. Dodano wody 66 em. sz. Ciężar 
wątroby 45 grm. 


j 
f 


3 3 lo „| Niepokój SA le s Niepokój | 
a la FIRS Es Z “jls 2 SEN 
R E z E =| w minucie R E > E a w minucie 
© | CZES) O o 2 | 
R AF (A A el É 2 = — zz | 
[| | || 
10:10 0 11:55] 154 3 | | 
15) 50 12—| 158) 3 | 1 
20| 98| 5/1595) 3 1 
25| 114 10! 161 3 4 
30| 120 151167] 3 
35) 140 4 201 168| 3 
40| 148 2211701 A 
45) 160 1 | 301 174] 3 4 
50| 154 351 172] 3 1 
55| 157 5 40| 172| 3 
|11:—=| 157 451172) 3 l 
| 5| 157 1 50| 177 3 
10| 158 551 189| 3 3 
15 156 1:—| 189| 3 | 4 
-AZOLE " 4 5/191] 3| l 
25| 154 IO 192| .3 2 
30| 152 151 198| 3 
35| 152 3 201/205| 3 
| 40! 152 28 200| 5 
AN 152| 2 4 301 180| 3 | €. b. w. | 
50 152| 4 | 
| | | 


Jak we wszystkich poprzedzających doświadcze- 
niach tak i w tém żółć wzniósłszy się szybko w górę 
poczęła opadać, jednakże skoro tylko woda do żołądka 
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wprowadzona uległa chłonieniu, żółć na nowo wznosić 
się zaczęła. 

Skutek wody w tém doświadczeniu jest jeszcze 
wyraźniejszy niż w poprzednićm, w niém bowiem żółć 
w ciągu 1 godz. i 25 minut wzniosła się o 53 mm. 
w górę, gdy tymczasem w poprzednićm w ciągu 2 go- 
dzin i 35 minut, podniósł się jéj poziom tylko o 25 mm. 
Byłaby to przecież różnica wypadków jedynie ze wzglę- 
du na ich stopień, nie pod względem ich istoty, w tćj 
bowiem mierze wypadki w obu razach były równe i 
przeciwne otrzymanym z doświadczeń pod Ai B, 


Doświadczenia z dodaniem wody sodowej. 


Sposób dodawania wody do żołądka zupełnie taki 
jak go opisałem w piérwszéj części téj pracy. 
E. 
Królik waży 1335 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 9téj minut 25. Ciężar wątroby 38 grm. Wody 
spotrzebowałem 50 grm. 


Es = SES == === zz 


| Ę S | Niepokój 
| Czas | SA E d | Czas 
Z z w minucie | 
e A CH wé 
| | 
9:25 0 lo — | 150 3 
| 30 40 | 5 145 4 
35 78 | 10 135 3 
40 125 3 15 125 4 | 
| 45 135 | 20 125 | 2i4 
| 50 | — 25 | 122 2 | 
| 5 | 140 | 30 | 125 315 | 
Wydział matem.-przyr. Tom IV. 15 
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IE | z | 
d |Śg | Niepokój | ETIE j | 
| Czas | SA | ES A | Czas SE AC 
| | 3 > jw minucie | ŻE w minucie 
| BW 4 | KS, 4 COEN 
| 10:36 | 125 215 1155 | ka | 
40 12% 4 |i2— | moj 3 | 
| 45 | 195 ar | 5 | 142 
50 125 5 10 | 145 | 
| 55 | 122 1 15 | 145 | 
11— | 1% 3 20 | 145 
5 | 127 1 25 | 147 
10 | 128 315| 30 | 150 Wé 
15 | 132 | ap | 150 
20 | 135 40 | 152 
| 25 | 189 1 | 45 | 154 
30 | 141 3 50 | 167 
| 35 | 143 1 55 | 159 
| 40 142 3 1: 160 
| Aë | 144 5 | 161 
| 50 | 144 10 | 159 
F. 


Królik waży 1398 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 11téj minut 1. Spotrzebowano wody 40 grm. 
Ciężar wątroby 40 grm. 


q. CR 
Sg | Niepokój | a 3 E | Niepokój 
E z | w minucie El w minucie 
E E? 


11:15 69 
20 83 
25 90 


* Począłem dodawać wody. 
** Zaprzestałem dodawania wody, 
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= A ` 
© © 4 
© ś | Niepokój | © E | Niepokój 
| Czas ED p fa. 07 E) STOK 
| Seg | w minucie E z w minucie 
| ROB | SP 
RK 
|11:30 | 100 | 140 | 153 
38.44, 107 | 45 | 152 
40 | 112 4 50 150 * 
| 45 | 114 | 55 | 150 
| 50 | 119] 931 [9-385 
1-55 |. 128 1 5 | 157 
|12— | 123 l 10 156 
|"8] 1961 | 15 | 156 
10 | 128 | 20 156 c. m. 
| 15 | 124 25 | 170 2 
20 | 131 | L 80 | „M2 
Ger ak | 86 | 175 
| 30 | 188 | | '40 | 175 
| 35 | 135 | 45 | 180 
| 40 | 138 | | 50 | 180 
45 | 141 | 55 | 184| m.4 
| 50 | 189 8 | 8— | 189 
55 142 1 5 | 191 
I— | 144 10 | 189 
5 | 145 | 15 | 190 
10 | 148 | | 20 | 195 
15 | 155 5 26 | 195 
20 | 151 92 | 30 | 194 
25 | 152 | ap | 196 
30 | 154 | 40 | 195 
35 | 154 | 45 | 195 


W pićrwszćj części niniejszéj pracy mianowicie 
z doświadczeń szeregu IIIgo pokazało się, że wpływ 
wody sodowéj na ilość wytwarzającćj się żółci może 
być już znaczny (dośw. C), już żaden (4 i B). Poszu- 


* Począłem dodawać wody. 
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kując przyczyny tej różnicy skutku, doszedłem do 
przekonania, że być nia, może jedynie zależność jego 
od chłonienia. Gdy to nie nastąpi, po Zadnéj wodzie 
skutku oczekiwać nie można. Dlaczego woda sodowa 
raz ulega, innym zaś razem nie ulega chłonieniu, za- 
stanawiałem się nad tém już na właściwóm miejscu. 

W obu doświadczeniach powyższych chłonienie 
odbywało się dobrze; kiedy bowiem w doś. E żółć 
spadła już w przeciągu 55 minut o 28 mm. to po- 
dniosła się znów pod wpływem wody sodowéj w ciągu 
2 godzin i 10 minut o 39 mm., zatém o 11 mm. nad 
najwyższy jéj stan notowany przed dodaniem wody. 

W doś. F, żółć wzniosła się bardzo powolnie, bo 
ledwie w 2 godz. i 15 minut. doszła do najwyższego 
poziomu, i również wolno opadała bo w ciągu 40 mi- 
nut tylko o 5 mm. Żeby więc doświadczenia bezpo- 
trzeby nie przeciągać, nie czekając znaczniejszego opa- 
dnięcia żółci, począłem wprowadzać wodę do żołądka. 
Skutek okazał się jeszcze wyraźnićj niź w dośw. E: 
żółć bowiem wzniosła się w ciągu 1 godz. i 45 minut 
o 46 mm, zatém o 41 mm. nad jéj najwyższe stano- 
wisko przed wprowadzeniem wody. Z wszystkiego 
zatem wynika, że choćby woda sodowa (przynajmnićj 
u królików) trudnićj niż inne ulegały chłonieniu, to 
przecież raz pochłonięta podnieca równie czynność wą- 
troby jak wszystkie inne wody. 


Doświadczenia z wodą tlenową. 
G. 
Królik waży 1405 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 12tćj minut 15. Dodano wody w ciągu doświad- 
czenia do żołądka 76 cm. sz. Ciężar wątroby 57 grm. 
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anat Ti 


` ns 
| iS ACE Niepokój | KE sg Niepokój 
| S$ (E „lg *|w minucie| 4 [3,13 "wv minucie 
Se ŻE Lë ¿e | 
2 
2 
| 2 
| 2 
| 2 
| 2 
| 2 1 
| 2 
2 3 
' 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2— 95| 6 2 25| 100| 2 
5 97| 2 30) 101| 2 
10) 96| 2 | 85 101 d 
15) 98 2 4 40 102) 2 
20| 95) 2 | 2 105) 2 4 
25| 95) 2 | 50/107| 2 
| 30 95) 2 2 | 565/109] 2 
| 35 95| 2 als — 


W tóm doświadczeniu uderza szczególna powol- 
ność tak wznoszenia się, jak i opadania żółci. Potrzeba 
było caléj godziny, żeby się żółć wzniosła do 109 mm. 
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a następnie przeszło dwóch godzin, żeby o 19 mm. 
opadła. Po dodaniu wody żółć równie zwolna w rurkę 
się wzniosła, poziom jéj bowiem, podniósł się w 1 godz. 
i 35 min. ledwie o 20 mm. 

W ogóle doświadczenie to co do istoty podobne 
do poprzednich, różnica tylko w nadmienionéj szcze- 
gólnéj powolności skutku, z którą tóż zgadzać sie 
musiała powolność samego chłonienia: jakoż od chwili 
w któréj piérwszy raz dodałem wody do żołądka, mi- 
nęła 1 godż. i 15 min. nim się uwydatniły skutki 
chłonienia. 


H. 


Królik waży 1560 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 9téj minut 25. Ilość spotrzebowanéj do doświad- 
czenia wody 49 cm. sz. Ciężar wątroby 46 grm. 


U 


EME A | 
E JE á Niepokój | 2 Ele g| Niepokój | 
Ę flg 9 |w minuciej $ 3213 5 |w minucie | 
8 B>5> | S ère | 
(=== = 0 __ = bes | 
j ` | 
9:25 | wad 184] | | 
30| 60 | 351139 | 
35| 83 40| 145 3 | 
40| 98 45| 145 
45| 105 50| 146 
50, 104 55| 146 
55| 125 11:— 146 
10:—| 126 5| 146 | 
5| 126 10| 147 | 
10; 126 15) 148 
15| 126 | MO 150 
20| 128 25] 155 
25/ 131 | 3 | 30| 158 
| I I 
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SE le . | Niepokój ` ŞE | > „| Niepokój 
Z 5 18 sust, 31358 w minucie | 
IHE Ś |a*|Ż5] | 
| | | | 
11:35 150) | | 1:05 160 2 
| 40| 168 | 10/163| 2 
A8 170 15 168| 2 
50| 170 | | 20/170| 2 2 
55| 170 | 25,175) 2 
12—| 168 |  30/175) 2 
| 5| 163 | | 856/175) 2 
10| 155 4 40| 180| 2 4 
15| 150 | | 45|185| 2 
| 20|150 | 50|188| 2 
| 25|150 | 55/190| 2 
| 30|150| 5 2-—|196| 2 
35|150| 2 2 |  5|185| 2 
A0 153| 2 4 | 10/178| 2 
45| 153| 2 15| 179| 2 
50| 153| 2 | 20101) 2 
| 55| 152| 2 | 25191) 2 
| 1—|156| 2 | 


W tém doświadczeniu trwał okres wznoszenia 
sie żółci przez 2 godzin 30 minut; okres opadania 
całą godzinę, w którymto czasie obniżyła się żółć o 
18 mm. Po dodaniu wody wzniosła się na nowo o 
44 mm., czyli o 26 mm. wyżćj nad najwyższy poziom 
w okresie piérwszym. 


E 


Królik waży 1950 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 9téj minut 26. Ilość do doświadczenia spotrze- 
bowanćj wody 67 cm. sz. Ciężar wątroby 60 grm. 
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| SIE | j "LF WRA | 
| 8..|B CIS a ¡OEA : 
| a IS E 3 e Niepokój | i Š Se ś Niepokój 
| w minucie E 3 “| e minucie 
Eks KIEMEE | 
926 0 11:45) 142| 2 
30 40 | 560/140) 2 
35| 55 | 55/1388] 2 
40, 90 3 |12-—| 140) 2 
45| 104 5| 137| 2 | 
50| 127 1 10 — | —| 
55| 145 2 15| 135| 2 
10:—| 150 20| 140| 2 1 
5 155 5 25| 140| 2 
10 155 30| 140| 2 
15| 158 | 35|140| 2 
. 201160 4 | 40/140) 2 
25| 155 | 45/142| 2 
30| 155 1 | 50/140) 2 
35| 155 | 55 — | — 
A0 153 4 | 1—|140| 2 
45| 155 | 5|140| 2 
50| 153 | 10142] 2 1 
55| 153 | 15|141| 2 
11:—| 150 | 20141| 2 
5| 148 1 | %/143] 2 3 
10| 145 | 30147] 2 
15|145| 5 | 35|147| 2 
20| 140| 2 | | 40/150| 2 
25 140| 2 | 45 148| 2 
30| 143| 2 | 50| 145] 2 
35| 143| 2 | 55/1465) 2 Si) 
| 40142] 2 2 | | 
| Le 


W doświadczeniu tém skutek wody był bardzo 
słaby. Séi dotarła pierwotnie do 160 mm., następnie 


* Ciągły niepokój i smierć. 
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ciągle opadała mimo dodawanćj wody, aż o godz. 12téj 
minut 15 zajęła stan najniższy t. j. 1356 mm. Wpra- 
wdzie odtąd znów się podniosła w ciągu 1 godziny i 
30 minut o 13 mm.; jest to jednak tak mało, że wy- 
padek ten uznać należy za wątpliwy. O godzinie 
1széj min. 55 zwićrzę żyć przestało wśród ciągłych 
kurczów, które w ostatnićj chwili przybrały charakter 
prawdziwego tężca. 

Anatomicznych zmian po śmierci w niczóm do- 
patrzyć się nie mógłem. 


K. 
Królik waży 1040 grm. Stan żółci na zero o 
godz. 9tćj minut 48. Spotrzebowano wody do doświad- 
czenia 45 cm. sz. Ciężar wątroby 39 grm. 


= 


| gjet] s |g d] 
E g o g| Niepokój $ g gl Niepokój 
3 ŻE 3 9 | w minucie S 213 “| w minucie 
| © |a EEN an s 
| ve p | 11:05 H 
| 5 6 | 1017 
| 10:— 100 | m. 2 15 171 
5| 120 20) 171 
| 10/130| 25, 171 
15 — 30 171 
a tH 35) 171 
25) 15 40 171 
| 30| 163 +45 170 
35| 169 50| 168 
40| 171 55 168 
45 172 12:—| 165 
50! 173 5 165 
55 173 10 165 
1:— 173 15 165| | 
| | H 
Wydział matem.-przyr. Tom IN, 16 
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3g *| NENE 
E dh zl Niepokój | Slo g Niepokój 
Ę E > E Sw minucie| 3 13 a E Sie minucie 
LS Bs. 19” 
| | | | wm 
PAR 165 | 130/165, 2 | 
Pos ies || Ladies) 2 | 
30| 164 | 40/1656) 2 
35| 163 | 451165) 2. 
A0 162 | 50 167, 2 | 
| ` 45161 | | 556/168) 2 | 
| 50/159 91711 2 | 
551158 | 5 51175/ 2 
1:—/155) 2 101179| 2 
51153 | 2. 15 182 2 
101153 | 2 | 20 180, 2 | 
151155| 2 | 25| 180) 2 | 
| 201160, 2 | 801179 2 
| 25/164| 2 | ai 180| 2 
| | 


W tém doświadczeniu z wodą ozonową, żółć 
wzniosła się w ciągu 1 godz. i 17 min. do najwyż- 
szego poziomu, potém poczęła opadać, a opadłszy w go- 
dzinie i pięciu minutach o 19 mm., po dodaniu wody 
wzniosła się na nowo o 29 mm. czyli 10 mm. więcej 
niż stała najwyżćj przed dodaniem wody. 

Wypadek zatém nie różni się od tego jaki wi: 
dzieliśmy już po użyciu innych wód, bez względu na 
to jakie one być mogły, jeśli tylko uległy chłonieniu. 

ai A 


Jeżeli FRIEDLANDEROWI i Bariscuowr powiodło 
się udowodnić doświadczeniami, że żółć nie mogąc 
przezwyciężyć doznawanego w odpływie oporu, ulega 
w wątrobie chłonieniu; to sądzę, że dokonane przeze- 
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mnie doświadczenia dostatecznie znowu wykazują, iż 
posiadamy środki, za pomocą których czynność wą- 
troby może być tak skutecznie pobudzoną, że nietylko 
ustaje chłonienie zółci, ale owszem odpływa ona w kie- 
"runku sobie właściwym, nawet pod parciem stósunko- 
wo większóm, niż było to, pod którém już cofać się 
zaczęła. 

Widzieliśmy w doświadczeniach A i B przepro- 
wadzonych bez dodatku wody, że żółć wzniósłszy się 
w rurce do pewnćj wysokości, po niejakim czasie za- 
czyna opadać zwolna ale ciągle przez czas dosyć długi, 
bo jak np. w nadmienionych doświadczeniach przez 
trzy godziny. Tymczasem. ilekroć w ciągu opadania 
żółci wprowadziłem wodę do żołądka, stan ten zmie- 
nił się zupełnie. Jakoż, z wyjątkiem doświadczenia 
I, widzieliśmy, że w kazdém innćm żółć nietylko wznio- 
sła się na nowo do góry, ale nawet w sześciu na ośm 
przypadków, stanowisko jćj po dodaniu wody było 
znacznie wyższe, niż poziom jéj najwyższy zanim woda 
dodaną została. 

Że rzeczywiście to powtórne wznoszenie się żółci 
zależało od pochłonięcia wody, wynika już z tego, iż 
nigdy nie było tego skutku zaraz po wprowadzeniu 
wody do żołąłka, lecz w różnych doświadczeniach 
różnego trzeba było czasu, zanim się wyraźnie objawił. 
Ta różnica czasu zdaje się być w ścisłym związku 
z powszechnie znaną okolicznością, że chłonienie wody 
z przewodu pokarmowego może raz być szybkie, innym 
zaś razem nawet bardzo powolne. 

Ostatecznie więc, można jak sądzę na zasadzie 
powyższych doświadczeń twierdzić to stanowczo: że 
przez dodanie wody organizmowi, można w odpływie 
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żółci przezwyciężyć taki nawet opór mechaniczny, 
który zmusza wątrobę do chłonienia swój własnój 
wydzieliny. 

Kończąc niniejszą pracę poczuwam się do miłego 
obowiązkn podziękować Wmu Prof. Drowi Prorrow- ` 
SKIEMU Za łaskawe rady i pomoc udzielane mi w po» 
trzebie zawsze z największą gotowością. 


http://rcin.org.pl 


